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Sachgebiet 63 


Antrag 

des Bundesministers der Finanzen 


Deutscher Bundestag 
8. Wahiperiode 


Bundeseigene Liegenschaft in Wiesbaden, Schioßpiatz 3/Mühigasse 4-6 
(ehemaiige Rheumakiinik); 

Einwiiiigung zur Veräußerung gern. § 64 Abs. 2 BHO 


Schreiben des Bundesministers der Finanzen - VI C 3 - VV 
2903.1 ~ 8/79 - II C 6 - F 0740 - 5/79 - vom 21. Februar 1979: 

Ich beabsichtige, an das Land Hessen die rd. 0,4 ha große Liegen- 
schaft in Wiesbaden, Schloßplatz 3/Mühlgasse 4-6 (ehemalige 
Rheumaklinik), zu veräußern. Die Liegenschaft wird vom Land 
für den Ausbau des Hessischen Landtages benötigt. 

Der Verkehrswert der Liegenschaft beträgt gemäß Stellung- 
nahme des Bundesministers für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau 5,74 Mio DM; das Land Hessen ist bereit, einen Kauf- 
preis in dieser Höhe an den Bund zu zahlen. 

Ich bitte, gemäß § 64 Abs. 2 BHO die Einwilligung des Deut- 
schen Bundestages zur Veräußerung der Liegenschaft herbei- 
zuführen. 
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Drucksache 8/2607 Deutsdier Bundestag - 8. Wahlperiode 


Antrag auf Einwilligung des Deutschen Bundestages und des 
Bundesrates zur Veräußerung von Grundstücken 
(§ 64 Abs. 2 BHO) 


a) Bezeichnung, Größe 
und Beschreibung des 
Grundstückes 

b) Dienststelle 

Ermittelter 

Verkehrs wert 

Verkaufspreis 

Erwerber 

Verwendung 
des Grund- 
stücks 

Begründung der 
Veräußerung 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

a) Wiesbaden, Schloß- 
platz 3/Mühlgasse 4-6 
(ehern. Rheumaklinik) 
Verwaltungsgebäude 

5 740 000,— DM 

(Boden wert: 

3880 m" X 800 DM = 

5 740 000,— DM 

Land Hessen 

Verwaltungs- 

gebäude 

Die Liegenschaft 
wird zur Erweiterung 
des Hessischen Land- 
tages benötigt 


Grundbuch von 3 104 000 - DM *) 

Wiesbaden-Innen 

Bd. 68, BL 1021, Bau wert: 

Gemarkung Wiesbaden, 2 636 000,— DM) 

Flur 99, Flurstücke 19/8, 

22/9, 10 in Gesamtgröße 
von 3880 m^ 

b) BV- Amt Frankfurt *) Ermittelt anhand 

des veröffent- 
lichten Richtwertes 



